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ANTONINA ORLECK 


Żona Majstra szewskiego, 


przeżywszy 38 lat, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona Swiętemi 


Sakramentami, zmarła w Panu dnia 17 Października 1893 r. 


W żalu pogrążony mąż z sześciorgiem pozostałych dzieci zaprasza Krewnych, 

Znajomych i Pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod Nr. 14 

przy ulicy Krupniczej, w Sobotę dnia 19 b. m. o godzinie 3 po południu, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


